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schwindet die ganze zugefiihrte Energie irn Gase und dient zur Tem-peratursteigerung.    Ist diese gleich t°, so ist
U=cvt
(von 0°  aus   gerechnet).    t)ber  einen anderen Weg vgl. diesen Ab-schnitt oben.
SattdampL Zur Verdainpfung von 1 kg Wasser von 0° unter gleichbleibendem Druck werden q-\-r Gal. verbraucht. Bei der Raum-vergroBerung gibt der Dampf die niechanische Arbeit
p(v — 0,001) weiter.    Von der aufgewendeten Warme ist also nur
U=q-{-r — Ap(v — 0,001) im Dampfe als Energie  enthalten.    Mit
Q = r — Ap(v — 0,001) wird
Fiir feuchten Dampf mit x Gewichtsteilen Dampf ist
(vgl. Abschn. 58).
"Ufoerhitzter Damp!.    Vgl. Abschn. 58 und Fig. 194.
94. Beliebige Zustandsanderung eines Gases oder Dampfes. Erste Hauptgleichung.
Druck und Volumen eines beliebigen gas- oder dampfformigen Korpers sollen sich nach der Kurve AC B, Fig. 188, andern. Dabei werde die Warme Q zugefiihrt.
Das Ergebnis der Zustandsanderung ist eine Anderung der Korper-energie von U^ auf U"3, also um J73 — Uv und die Leistung der abso-luten Ausdehnungsarbeit L, die durch die Flache ACBDE dargestellt ist. Die zugefiihrte Warme mufi sowohl die Energieanderung des Korpers (die auch negativ sein kann), als die mechanische Arbeit decken.
Es ist also
Q=ir2_I71 + JLi ......    (1)
Fiir einen sehr kleinen Teil der Zustandsanderung gilt
dQ==dU+ AdL oder
dU~{- Apdv ......    (2)
1. Bemerkung.    Mit dv~Q, also  pdv = dL=Q erhalt man die Zustandsanderung bei gleichbleibendem Raum.    Ifiir diese gilt also
dQ = dU,
die  zugefiihrte  oder entzogene  Warme ist  gleich  der  Anderung der inneren Energie.-atomigen Gase mit der Temperatur erklart sich daraus.
